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اس ویڈیو میں ہم اے سی اور ڈی سی بجلی کے فرق کو واضح کریں گے اور دونوں کے فوائد اور نقصانات پر بحث کریں گے - 
پہلے ہم ڈی سی یعنی ڈائرکٹ کرنٹ کی بات کرتے ہیں - ڈائرکٹ کرنٹ صرف ایک سمت میں ہی بہتا ہے - مثال کے طور پر 
بیٹری سے چلنے والی چیزوں مثلاً ریموٹ کنٹرول میں ڈی سی کرنٹ بہتا ہے - اس سرکٹ کے نچلے حصے میں ایک بیٹری 
دکھائی گئی ہے - بیٹری سے الیکٹران خارج ہوتے ہیں جو پوٹینشل کے فرق کی وجہ سے سرکٹ کی تاروں سے گذرتے ہوئے 
بجلی کے کرنٹ کی صورت میں بیٹری کے دوسرے سرے تک پہنچتے ہیں - جب تک بیٹری موجود ہے یہ کرنٹ ایک ہی سمت 
میں بہتا رہے گا - ڈی سی کرنٹ تھامس ایڈیسن کی وجہ سے مقبول ہوا - تھامس ایڈیسن نے بیٹری سے بجلی پیدا کی اور اس 
سے گھروں کو روشن کیا - اس وقت تک ہر جگہ صرف ڈی سی کرنٹ ہی استعمال ہوتا تھا - پھر ایسا ہوا کہ نکولائی ٹیسلا 
میدان میں اترا اور اس نے اے سی یعنی ٢٥۲۲ا‏ ئ٢أ٢٥٥۲]ا3‏ ایجاد کیا - آج کل ٹیسلا کے نام پر ایک بجلی سے چلنے والی 
کار بھی بنائی جارہی ہے ۔- 


5 ےک ی ارت سے کاڈ کا سج مھا کے این کے اہ ظا ج زیں کی مت سمل شک بر 
رہتی ہے یعنی یہ دو سمتوں میں بہتا ہے - کبھی سرکٹ میں بائیں سے دائیں تو کبھی دائیں سے بائیں - آج کل تقریباً ہر جگہ اے 
سی کرنٹ ہی استعمال ہوتا ہے - آج کل امریکہ میں 60 ہرٹز کا کرنٹ استعمال ہوتا ہے یعنی یہ ایک سیکنڈ میں 60 مرتبہ اپنی 
سمت تبدیل کرتا ہے - ایک منٹ میں نہیں بلکہ ایک سیکنڈ میں 60 مرتبہ - یعنی کرنٹ کی سمت ایک سیکنڈ میں 60 مرتبہ تبدیل 
ہوتی ہے - ہم اس تجربے میں یہ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں - پہلے ہم ڈی سی کرنٹ کو دیکھتے ہیں - اس کارٹون میں آپ 
دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹران مسلسل صرف ایک ہی سمت میں حرکت کر رہے ہیں - اس کے نچلے حصے میں نیلے رنگ کی 
بیٹری ہے جو توانائی فراہم کر رہی ہے - اس توانائی کی بدولت الیکٹران ایک سمت میں حرکت کر رہے ہیں - اس کے برعکس 
اے سی کرنٹ کی سمت تبدیل ہوتی رہتی ہے ۔ اس کارٹون میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹران بہت تیزی سے حرکت تو نہیں کر 
رہے لیکن وہ آگے پیچھے حرکت کررہے ہیں - ان کی سست حرکت صرف آپ کو سمجھانے کے لیے دکھائی گئی ہے - حقیقت 
میں الیکٹران بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں - ایک اور چیز جس پر آپ نے شاید غور کیا ہو کہ اے سی کرنٹ والے اس 
سرکٹ میں بلب مسلسل روشن نہیں رہتے جیسا کہ ڈی سی کرنٹ کی صورت میں تھا بلکہ وہ جل بجھ رہے ہیں - اس کی وجہ یہ 
ہے کہ جب الیکٹران اپنی حرکت کی سمت تبدیل کرتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے وہ رک جاتے ہیں - حقیقی بلب میں آپ یہ 
جلنے بجھنے کا عمل نہیں دیکھ سکتے کیونکہ یہ لمحہ اتنا مختصر ہوتا ہے کہ بلب کی تار کو ٹھنڈا ہونے کا وقت ہی نہیں ملتا اور 
کرنٹ دوبارہ الٹی سمت میں بہنا شروع ہوجاتا ہے - یاد رکھیے کہ بلب میں بجلی کی تار گرم ہوتی ہے تو بلب روشن ہوتا ہے 


0]) اس وجہ سے آپ اس لمحے کا مشاہدہ نہیں کر پاتے جس لمحے کرنٹ رک کر مخالف سمت میں بہنا شروع کرتا ہے - 
اگرجہ حقیقت میں اے سی کرنٹ ایک سیکنڈ میں 60 دفعہ اپنی سمت تبدیل کرتا ہے ۔ لیکن اس کارٹون میں اسے ایک سیکنڈ میں 
صرف ایک دفعہ بدلتے دکھایا گیا ہے - اگر ہم اس کی رفتار کو دگنا کر دیں یعنی ایک سیکنڈ میں دو فعہ کرنٹ کی سمت تبدیل 
کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلب زیادہ تیزی سے جلنے بجھنے لگے ہیں - اس رفتار کو اگر مزید تیس گنا بڑھا دیا جائے یعنی 
کرنٹ کی سمت ایک سیکنڈ میں ساٹھ مرتبہ تبدیل ہو تو آپ جلنے اور بجھنے کے عمل کو نہیں دیکھ پائیں گے اور آپ کو یہ بلب 
مسلسل جلتے محسوس ہوں گے ۔ اگر آپ اپنے گھر میں بلب کو مسلسل جلتے دیکھیں تو اب آپ یہ بات جان گئے ہیں کہ ان میں 
کرنٹ ایک سیکنڈ میں ساٹھ مرتبہ اپنی سمت تبدیل کر رہا ہے 


اب ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے سی بجلی کیسے بنتی ہے - یاد رکھیے کہ ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو پرے 
دھکیلتے ہیں اور متضاد چارج ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں - اے سی کرنٹ بنانے کے لیے مقناطیس کو تیزی سے 
حرکت دی جاتی ہے۔۔ یہ ایک مقناطیس ہے جس کے دو قطب ہیں شمالی اور جنوبی - اسے آپ مثبت اور منفی پول بھی تصور 
کر سکتے ہیں - یہ ایک تار کا لچھا ہے جس میں الیکٹرانز ہیں - اگر ہم اس مقناطیس کو گھمانا شروع کردیں تو اس کی وجہ 
سے تار میں الیکٹران آگے پیچھے حرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں 


0ئ] مقناطیس کے دو متضاد پول الیکٹرانز کو دو متضاد سمتوں میں حرکت کرنے پر مجبور کرتے ہیں - یہی وہ اصول ہے 

جسے استعمال کرتے ہوئے پاور کمپنیاں اے سی کرنٹ پیدا کرتی ہیں - ان کے پاس دیوہیکل مقناطیس ہوتے ہیں جو تاروں کے 

لچھوں کے درمیان تیزی سے گھومتے ہیں جس سے ان تاروں کے الیکٹران حرکت کرنے لگتے ہیں - ہمارے گھروں میں آنے 

والی اے سی بجلی اسی طرح پیدا ہوتی ہے - آپ اس کارٹون میں الیکٹرانز کو حرکت کرتے دیکھ سکتے ہیں جن کی وجہ سے 

بلب روشن ہوجاتا ہے - اگر یہ مقناطیس ایک سیکنڈ میں 60 دفعہ گھوم رہا ہو یعنی ایک منٹ میں 60 × 60 یا 3600 دفعہ گھوم 
رہا ہو تب کہیں جا کر یہ 60 ہرٹز کی بجلی پیدا کرے گا - پاور کمپنی کے جنریٹرز میں بڑے مقناطیس 3600 چکر فی منٹ کی 
رفتار سے ہی گھومتے ہیں اور یوں یہ اے سی بجلی پیدا ہوتی ہے اور اپ کے گھر تک پہنچتی ہے 


تو آج کے ویڈیو سے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے - ڈی سی کرنٹ مسلسل ایک ہی سمت میں بہتا ہے جبکہ اے سی کرنٹ کی سمت 
ایک سیکنڈ میں 60 مرتبہ تبدیل ہوتی ہے - اے سی کرنٹ پیدا کرنے کے لیے ایک مقناطیس کو بجلی کی تاروں کے لچھوں میں 
گھمایا جاتا ہے - ایک جیسی قوتیں ایک دوسرے کو دفع کرتی ہیں جبکہ متضاد قوتیں ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتی ہیں - 
مقناطیس کے دو قطب گھومتے وقت الیکٹران کو کبھی ایک سمت میں دھکا دیتے ہیں اور کبھی دوسری سمت میں اور یوں اے 
سی کرنٹ پیدا ہوتا ہے - اس کے علاوہ اے سی ۔ ڈی سی ایک بہترین میوزک بینڈ کا بھی نام ہے 


مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے وزٹ کیجیے سائنس کی دنیا ڈاٹ کام science) 1٥۷۵.0٥٥‏ 


وڈیو لنک 
7.0 86 :8ء7۷ https://www.youtube.com/watch‏ 


